
47 

Q 

*/< w 

R5 

0,47 MQ 

v 5 w 

R9 

1000 Q 

2 W 

22 

K Q 

Vs W 

R6 

0,15 MQ 

Vs W 

RIO 

Potenziometro Leso 0,5 MQ 


4.7 

K Q 

1 W 

R7 

0,47 MQ 

Vs w 

Rll 

3.3 K Q 

V< w 

2.2 

MQ 

V. w 

R8 

270 Q 

V* w 

R12 

1 MQ 

*/ 4 W 


Capacita 

250 pF 
50 pF 
5000 pF 
6300 pF 
500 pF 
244 pF 
180 pF 
180 pF 
180 pF 
180 pF 
6300 pF 
6300 pF 
0.1 pF 
0.1 ^ 
0.1 pF 
2000 pF 
10 (iF 
50 pF 
32 + 32 hF 
32 |iF 
10 ftF 

100 pF 
10000 pF 
16 pF 
16 pF 
16 pF 
16 pF 
250 pF 
130 pF 


DUCATI - Mod. RR 4352. Ondc medic da 515 a 1630 KHz. 0C1: 5,3 - 6,5 MIIz. OC2: 6,3 - 8,5 MHz. OC3: 8,15 - 18,7 MHz. Media 
frequenza a. 467 KHz. Polenza d’liscita indistorta 1,4 W. Per tensioni valvolc V. tabclla a pag. 55. 









